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ROSA CENTIFOLIA 

( Caryophjllea. Voyez page 78, var. T .) 

Fv. Centifolia caryophjllea petalis mino rib as , longe unguiculatis, 
ápice crenato-dissectis. Poiret, Ency. 6, p. 276. 

R. Unguiculata. Mord. De L aun ay, Bon Jard. 

R. Centifolia unguiculata. Desf. Cat. i 7 5. Deleuze, Hist. des 
arbres et arbrisseaux de Desfontaines , 2, p. i 63 . 

LE ROSIER-OEILLET. 

DESCRIPTION. 

Cette variété du Rosier á cent feuilles est encore Tune de 
((lies que Ion ne peul muitiplier que par le procede de la 
greFfe ou celui de la marcotte. Le Rosier-oeillet, cultivé á la ma¬ 
niere des francs-de-pi ed s eléve, en un buisson peu touffu, a 
la hauteur de deux pieds, ou environ. Ses tiges, divergentes 
et vertes, sont armées dun assez grand nombre d’aiguillons, 
les uns trés-petits, et les autres longs, rougeátres, un peu 
recourbés, sur-tout ceux qui naissent prés des stipules. Les 
feuilles se composent de trois á cinq folióles ovales-pointues, 
d’un verd-gai en-dessus, plus pales el tomenteuses en-dessous, 
munies en leurs bords d’un léger duvet entremélé de quelques 
poils glanduleux : elles sont supportées par un pétiole velu, 
souvent garni de glandes un peu visqueuses, ayant á sa base 
des stipules allongées, pointues, á bordure découpée aussi 
velue et glanduleuse. Les fleurs terminales, disposées au 
nombre de trois, quelquefois de six á lexlrémité des rameaux, 





















































































